

Sc»te: 1 /fl* - r 
Trim: 1B0* 60 inch#* 

Arn (Trim)-1C600 sqoai* inches 
Area (Trim). 7E square f*«4 
Exhibit 10 2C; Ifipl.TfiN 


OCD; M Coh CO: D. Lrotta/M Musactik AD: M. Makwiez CW: C. Evensint PSM: J.’Wrijix/ P- Smith 

Actual Sin: 

Spoasyid ky Mxlbora FuS Flavored Kn$t 
16 tig 'Itr: 1.1 mg ftiet&it w. w dgiritlityFTCtitrlwd. 



6 £ 86 l- 80 i. 0 Z 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tfhn0004 







